CSTORE (JCSTRFVB) 


TOTAL GENERIC (PH) 








UGT TOT 





UGT 

WGT 

UNITED 





INDIANA KENTUCKY 

STATES 

JAN 

30,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.01 

0.03 

FEB 

27,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.03 

MAR 

27,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.07 

0.02 

APR 

24,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.03 

NAT 

22,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

JUN 

19,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

JUL 

17,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

AUG 

14,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

SEP 

11,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.05 

OCT 

9,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.03 

NOV 

6,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

DEC 

4,1987 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

JAN 

1,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.02 

JAN 

29,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.07 

FEB 

26,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.00 

0.07 

MAR 

25,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

‘“oTaT 

0.06 

APR 

22,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.07 

0.06 

MAY 

20,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.05 

0.05 

JUN 

17,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.02 

0.06 

JUL 

15,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.03 

0.06 

AUG 

12,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.03 

/ 3.06 







1 ) 4*9 

SEP 

9,1988 

4-WK 

AVG 

0.00 

0.06 

! 

0.06 




r 
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